


Kollektion ,,Alter Meister'‘ Serie 1243 . No. 5 
(•y* „ . , _ , o „ _ -Serie. Original ini Kaiser Friedrich-Museuni. 

Raphael Tuck & Sons (Eichenholz. n. 0.49. br. 0.40.^ 








